26. Die adiabatische Zustandsanderung bei sehr grofien Unterschieden usw. 125
Dabei ist es ohne Belang, ob k iiber ein groBeres Gebiet ver-anderlich oder unveranderlich ist, wenn nur sein augenblicklicher Wert entsprechend der Temperatur eingefiihrt wird.
Diese Beziehung fiihrte zu der in Abschn. 24 angegebenen Tan-gentenkonstruktion der adiabatischen Druckkurve, die auch bei ver-anderlichem k Geltung behalt.
Es sei nun in Fig. 40 die Kurve AB' die Gasadiabate fiir un-veranderlich.es &=1,40, also die Hyperbel p - v1'4 = konst. — Die Adiabate der Feuergase verlauft ganz anders. Bei 2500° in A ist fiir diese k ^ 1,2, bei 1100° in B k ^ 1,29. Die Feuergas-Adiabate verlauft also bei A gemaB der in Fig. 40 eingezeichneten Tangenten-richtung merklich flacher. Da auch in Bf die Tangente noch flacher als die der Hyperbel mit &=1,4 verlauft, so besitzt die ganze
Kurve AB' von Anfang bis Ende eine geringere Neigung gegen die Volumenachse. Sie liegt daher ganz iiber der Hyperbel mit &=1}4. Sie laBt sich auch, wegen des veranderlichen Charakters von fc, durch eine Hyperbel mit von 1,4 abweichendem Exponenten nicht genau ersetzen.
Ebensowenig kann nun die Temperaturanderung, die einer bestimmten Eaumanderung entspricht, nach^der friiheren Gleichung
berechnet werden.
Sie laBt sich aber in folgender Weise einfach bestimmen. Aus der Warmegleichung
folgt mit
dT
Apch wie sonst eingefiihrt werden. Aber sein Wert ist dann von den gewohnlichen Werten nicht unerheblich verschieden, vgl. Abschn. 14 und Taf. I. Fiir Feuer-gase von 2000° ist z. B. &^1,28 (statt 1,4), die Adiabate verlauft bei diesen hohen Temperaturen flacher.
